KONSTANTY Skuba SKWIRCZYNSKI 


Radca cesarski, były Dyrektor c. k. Sądu kraj. w Krakowie 


urodzony w r. 1615, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu d. 13 Maja 1891 r. 


Pozostała wdowa wraz z dziećmi i rodziną, zaprasza Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok, które 
odbędzie się w Piątek dnia 15-go b. m. o godzinie 4-tej popołudniu z domu pod L. 22 przy ulicy Ta O 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


„odbędzie się w Sobotę dnia 16-go b. m. o godzinie 9-tej zrana w kościele św. Piotra. 


- Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. — i Czcionkami drukarni Zwiazkowej w Krakowie. 


